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भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 558 ] 
No. 558 ] 


क्रम 

सं . 


( 1 ) 


1 


सी . जी . डी . एल . -अ . - 12112022-240229 


7491 GI / 2022 


सत्यमेव जयते 

का 


स्थापित भारतीय मानकों की संख्या , 
वर्ष तथा शीर्षक 


( 2 ) 


CG - DL - E - 12112022-240229 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


नई दिल्ली , 27 अक्तूबर , 2022 

संदर्भ : 

- 

HQ - PUB013 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 438 ) . – भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 2018 के नियम 15 के 
उपनियम ( 1 ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं , तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं । चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण , यदि कोई हो तो वे भी साथ - साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जाने हैं । 


आई एस / आई एस ओ / आई डब्लू ए 14-1 

: 2013 

वाहन सुरक्षा बाधाएं 


भाग III– खण्ड 4 

PART III— Section 4 


नई दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 11 , 2022 / कार्तिक 20 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , NOVEMBER 11 , 2022 / KARTIKA 20 , 1944 


, 


भारतीय मानक ब्यूरो 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 

अधिसूचना 


अनुसूची 
प्रतिस्थापन तिथि 


( 3 ) 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


26 अक्टूबर 2022 


( 1 ) 


भारतीय मानकों , यदि वापस 
लिए जाने हैं , की संख्या , वर्ष 

तथा शीर्षक 

( 4 ) 


लागू नहीं 


वापस होनें 
की तिथि 


( 5 ) 


लागू नहीं 


2 


क्रम 


सं . 


( 1 ) 


2 


3 


4 


5 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


स्थापित भारतीय मानकों की संख्या , 
वर्ष तथा शीर्षक 


( 2 ) 

भाग 1 प्रदर्शन की आवश्यकता , वाहन 

प्रभाव परीक्षण विधि और प्रदर्शन रेटिंग 


आई एस 3025 ( भाग 60 / अनुभाग 2 ) : 
2022 / आई एस ओ / टी एस 17951-1 : 


आई एस / आई एस ओ / आई इसी गाइड 26 अक्टूबर 2022 

50 : 2014 

सुरक्षा पहलू - मानकों और अन्य 
विनिर्देशों में बाल सुरक्षा के लिए 
दिशानिर्देश 


2016 

जल और अपशिष्ट जल के नमूने लेने तथा 
परीक्षण ( भौतिक और रासायनिक ) की 
पद्धतियाँ 

भाग 60 फ्लोराइड 

अनुभाग 2 ऑफ़लाइन आसवन के बाद 
प्रवाह इंजेक्शन विश्लेषण ( एफआईए ) 
तथा स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटेक्शन का उपयोग 
करने की विधि द्वारा 


आई एस 3937 ( भाग 1 ) : 2022 
तार की रस्सियों की सॉकेटिंग के लिए 
संस्तुतियाँ 
भाग 1 ज़िंक सहित सॉकेटिंग 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 5115 : 2022 
एलपीजी के साथ प्रयोगार्थ घरेलू 
भंडारण टाइप पानी के हीटर - विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


प्रतिस्थापन तिथि 


आई एस 5777 : 2022 
एलपीजी के साथ प्रयोगार्थ फ्राइअर 

विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 


( 3 ) 


26 अक्टूबर 2022 


26 अक्टूबर 2022 


26 अक्टूबर 2022 


26 अक्टूबर 2022 


भारतीय मानकों , यदि वापस 

लिए जाने हैं , की संख्या , वर्ष 

तथा शीर्षक 

( 4 ) 


लागू नहीं 


[ PART III— SEC.4 ] 

वापस होनें 

की तिथि 


लागू नहीं 


आई एस 3937 ( भाग 1 ) : 
1974 

तार की रस्सियों की सॉकेटिंग के 

लिए संस्तुतियाँ 

भाग 1 ज़िंक सहित सॉकेटिंग 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 5115 : 1969 
एलपीजी के साथ प्रयोगार्थ 
घरेलू भंडारण टाइप पानी के 
हीटर के लिए विशिष्टि 


आई एस 5777 : 1970 
एलपीजी के साथ प्रयोगार्थ 
फ्राइअर के लिए विशिष्टि 


( 5 ) 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


26 नवम्बर 

2022 


26 नवम्बर 
2022 


26 नवम्बर 
2022 


[ भाग III— खण्ड 4 ] 

क्रम स्थापित भारतीय मानकों की संख्या , 
सं . वर्ष तथा शीर्षक 


( 1 ) 

7 


8 


9 


10 


11 


( 2 ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


आई एस 7754 ( भाग 1 ) : 2022 / आई 

एस ओ 945-1 : 2019 

ढलवां लोहे की सूक्ष्म संरचना 
भाग 1 दृश्य विश्लेषण द्वारा ग्रेफाइट 
वर्गीकरण 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस / आई एस ओ 14005 : 2019 
पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियाँ 

लचीले 

दृष्टिकोण के चयनबद्ध कार्यान्वयन के 

लिए दिशानिर्देश 
( पहला पुनरीक्षण ) 


ग्राफिक प्रौद्योगिकी हाफ - टोन कलर 
पृथक्करण , प्रूफ और उत्तपादन प्रिंट के के 


— 


उत्तपादन हेतु प्रक्रिया नियंत्रण 

भाग 8 डिजिटल डाटा से सीधे कार्य 
हुए मुद्रण प्रक्रियाओं को वैध करना 

करते 


आई एस 15963 ( भाग 8 ) : 2022 / आई 26 अक्टूबर 2022 

एस ओ 12647-8 : 2021 


प्रतिस्थापन तिथि 


आई एस / आई एस ओ / टी एस 22332 : 

2021 

सुरक्षा और लचीलापन 


( 3 ) 


व्यवसाय 


26 अक्टूबर 2022 


26 अक्टूबर 2022 


आई एस 17952 ( भाग 1 ) : 2022 / आई 26 अक्टूबर 2022 

एस ओ 6185-1 : 2001 

हवा भरने योग्य नाव 

भाग 14.5 किलोवाट की अधिकतम 

मोटर शक्ति रेटिंग की नावें 


26 अक्टूबर 2022 


भारतीय मानकों , यदि वापस 
लिए जाने हैं , की संख्या , वर्ष 

तथा शीर्षक 
( 4 ) 


आई एस 7754 ( भाग 1 ) : 
1975 

कच्चा लोहा में ग्रेफाइट की सूक्ष्म 

संरचना के पदनाम के लिए 
विधि 


आई एस / आई एस ओ 14005 : 

2010 
पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणालियाँ 

पर्यावरणीय निष्पादन 
मूल्यांकन के उपयोग सहित 
पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली का 
चयनबद्ध कार्यान्वयन के लिए 
दिशानिर्देश 


आई एस 15963 ( भाग 8 ) : 
2014 / आई एस ओ 12647-8 


: 2012 
ग्राफिक प्रौद्योगिकी हाफ 
टोन कलर पृथक्करण , प्रूफ और 
उत्तपादन प्रिंट के उत्तपादन हेतु 
प्रक्रिया नियंत्रण 


भाग 8 डिजिटल डेटा से 
प्रत्यक्षतया मान्यकरण प्रिंट 
प्रक्रियाओं से कार्य करना 

लागू नहीं 


लागू नहीं 


3 

वापस होनें 
की तिथि 


( 5 ) 


26 नवम्बर 

2022 


26 नवम्बर 

2022 


26 नवम्बर 
2022 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


4 


क्रम 


सं . 


( 1 ) 


SI 

No. 


( 1 ) 


1 


2 
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स्थापित भारतीय मानकों की संख्या , 
वर्ष तथा शीर्षक 


3 


( 2 ) 

निरंतरता प्रबंधन प्रणाली · व्यापार 
निरंतरता योजनाओं और प्रक्रियाओं को 

विकसित करने के लिए दिशानिर्देश 


इन मानकों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9 बहादुर शाह ज़फर मार्ग , नई दिल्ली 110002 , क्षेत्रीय 
कार्यालयों : कोलकाता , चंडीगढ़ , चेन्नई , मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद , बेंगलुरु , भोपाल , भुबनेश्वर , कोयम्बटूर , 
देहरादून , फरीदाबाद , गाज़ियाबाद , गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर , जम्मु , जमशेदपुर , लखनऊ , नागपुर , परवानू , पटना , 
पुणे , रायपुर , राजकोट , कोच्चि , विशाखापटनम में बिक्री हेतु उप्लब्ध हैं . भारतीय मानकों को 
http://www.standardsbis.in पर आनलाईन खरीदा / डाउनलोड किया जा सकता है । 

राजीव शर्मा वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक ( मानकीकरण - 1 ) 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 
( Department of Consumer Affairs ) 
NOTIFICATION 

New Delhi , the 27th October 2022 

Ref : HQ - PUB013 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 438 ) . – In pursuance of Sub - rule ( 1 ) of Rule ( 15 ) of the Bureau of 
Indian Standards Rules , 2018 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards , particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 
against it in third column . The particulars of the standards , if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column . 

SCHEDULE 


No. , Year & Title of the Indian 
Standards Established 


( 2 ) 


IS / ISO / IWA 14-1 : 2013 

Vehicle Security Barriers 
Part 1 Performance Requirement , 
Vehicle Impact Test Method and 
Performance Rating 


प्रतिस्थापन तिथि 


IS / ISO / IEC 50 : 2014 
Safety Aspects Guidelines for Child 
Safety in Standards and other 
Specifications 


( 3 ) 


IS 3025 ( Part 60 / Sec 2 ) : 2022 


Date of 
Establishment 


( 3 ) 


26 October 
2022 


26 October 
2022 


भारतीय मानकों , यदि वापस 

लिए जाने हैं , की संख्या , वर्ष 

तथा शीर्षक 
( 4 ) 


26 October 


[ PART III— SEC.4 ] 

वापस होनें 
की तिथि 


[ विज्ञापन- III / 4 / असा . / 383 / 2022-23 ] 


No. , Year & Title of the 
Indian Standards to be 
withdrawn , if any 
( 4 ) 


N / A 


( 5 ) 


N / A 


N / A 


Date of 
withdrawal 


( 5 ) 


N / A 


N / A 


N / A 


[ भाग III— खण्ड 4 ] 

SI 

No. 


( 1 ) 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


No. , Year & Title of the Indian 
Standards Established 


( 2 ) 

Methods of Sampling and Test ( Physical 
and Chemical ) for Water and Wastewater 
Part 60 Fluoride 

Section 2 Method using flow injection 

analysis ( FIA ) and spectrometric 
detection after off - line distillation 


IS 3937 ( Part 1 ) : 2022 
Recommendations for Socketing of Wire 

Ropes 

Part 1 Socketing with Zinc 
( Second Revision ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


IS 5115 2022 
Domestic Storage Type Water Heaters 
for Use with LPG - Specification 
( First Revision ) 


IS 5777 : 2022 

Fryers for Use with LPG 

Specification 

( First Revision ) 


IS 7754 ( Part 1 ) : 2022 / ISO 945-1 : 2019 
Microstructure of Cast Irons 

Part 1 Graphite Classification by Visual 
Analysis 

( First Revision ) 


IS / ISO 14005 : 2019 


Environmental Management Systems - 
Guidelines for a Flexible Approach to 


Phased Implementation 
( First Revision ) 


IS 15963 ( Part 8 ) : 2022 / ISO 12647-8 
2021 


Graphic Technology Process Control 
for the Production of Half - Tone Colour 
Separations Proof and Production Prints 

Part 8 Validation Print Processes 
Working Directly from Digital Data 
( First Revision ) 


— 

- 


IS 17952 ( Part 1 ) : 2022 / ISO 6185-1 : 


Date of 
Establishment 


( 3 ) 
2022 


26 October 
2022 


26 October 
2022 


26 October 
2022 


26 October 
2022 


26 October 
2022 


26 October 
2022 


26 October 


No. , Year & Title of the 
Indian Standards to be 
withdrawn , if any 


IS 3937 ( Part 1 ) : 1974 
Recommendations for 
Socketing of Wire Ropes 
Part 1 Socketing with Zinc 
( First Revision ) 


IS 5115 : 1969 
Specification for Domestic 
Storage Type Water Heaters 

for Use with LPG 


IS 5777 : 1970 
Specification for Fryers for 

Use with LPG 


IS 7754 ( Part 1 ) : 1975 
Method for Designation of the 
Microstructure of Graphite in 
Cast Iron 


IS / ISO 14005 : 2010 


Environmental Management 
Systems Guidelines for the 
Phased Implementation of an 
Environmental Management 
System , Including the use of 
Environmental Performance 


Evaluation 


IS 15963 ( Part 8 ) : 2014 / ISO 
12647-8 2012 
Graphic Technology - 
Process Control for the 
Production of Half - Tone 
Colour Separations Proof and 
Production Prints 


Part 8 Validation Print 
Processes Working Directly 
from Digital Data 


N / A 


5 


Date of 
withdrawal 

( 5 ) 


26 
November 
2022 


26 

November 
2022 


26 

November 
2022 


26 
November 
2022 


26 
November 
2022 


26 
November 
2022 


N / A 


6 


SI 

No. 


( 1 ) 


11 
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No. , Year & Title of the Indian 
Standards Established 


( 2 ) 
2001 


Inflatable Boats 

Part 1 Boats with a Maximum Motor 
Power Rating of 4.5 kW 


IS / ISO / TS 22332 : 2021 

Security and Resilience Business 
Continutiy Management Systems - 
Guidelines for Developing Business 
Countinuty Plans and Procedures 


Date of 
Establishment 


( 3 ) 
2022 


26 October 
2022 


[ PART III - SEC.4 ] 

Date of 
withdrawal 

( 5 ) 


No. , Year & Title of the 
Indian Standards to be 
withdrawn , if any 


N / A 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards , Manak Bhavan , 9 Bahadur Shah 
Zafar Marg , New Delhi - 110 002 ; Regional Offices : Kolkata , Chandigarh , Chennai , Mumbai and Branch Offices : 
Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal , Bhubaneshwar , Coimbatore , Dehradun , Faridabad , Ghaziabad , Guwahati , 
Hyderabad , Jaipur , Jammu , Jamshedpur , Lucknow , Nagpur , Parwanoo , Patna , Pune , Raipur , Rajkot , Kochi , 
Vishakhapatanam . Online purchase / downloading of Indian Standards can be made at http://www.standardsbis.in . 


N / A 


RAJEEV SHARMA , Scientist F & DDG ( Standardization - I ) 


| ADVT . - 111 / 4 / Exty . / 383 / 2022-231 
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